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ROSA SEPIUM 

Rosea . (Voyez ci-aprés var. a.) 

LE ROSIER DES II \ II S 

( a fleurs roses.) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau elevé et trés-rameux. Ses branches sont armées 
d’aiguillons nombreux, blanchátres et recourbés. Ses feuilles se 
composent de cinq ou de sept folióles, le plus souvent trés- 
petites, chaqué paire écartée Tune de l’autre, pointues au som- 
met et á la base, glabres en-dessus, glanduleuses en-dessous, 
á dents serraturées, aussi glanduleuses. Elles sont supportées 
par un long pétiole couvert de glandes, aiguillonné, et muni 
á sa base de deux stipules bifides. Les fleurs, souvent solitaires, 
quelquefois réunies deux ou trois ensemble, croissent á Fextré- 
mité des ramuscules qui garnissent les branches principales. Le 
pédoncule est glabre ainsi que le tube ovoide du cálice. Les 
divisions du limbe sont pinnatifides. La Corolle présente cinq 
pétales d’abord d’un rose-tendre, mais qui se décolore et blan- 
chit en peu d'heures, sur-tout á Fexposition du soled. Fruits 
ovoides. 

Nomenclature des varietés da Rosier des hales . 

ROSA SEPTUM. 

Rosa germmibus oblongo -ovatis, pedunculisque glabris; foliolis sublanceolatis , cuspi- 
datis , supra glabris, subtus margineque glandulosis; petiolis aculeolatis , undique glandulis 
minimis prceditis ; ramulis ramosissimis, aculeatis. (N.) 

a. R. Sepium rosea . Desv. Journ. Bot. septembre i 8 i 3 , p. 116, var. p. 

R. Sepium. Th. fl. de París, éd. 2, p. 262. DC. syn. 333 ; idem. Fl. franc. éd. 3 , 
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